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Вихедкть у Львові 

що дня (крім неділь і 


лиш Франковакі. 


Второк 25 цьвітня (8 мая) 1906, 


Рік ХҮІ. 


Передплата 
у Львові в агенци! 


Поодиноке чисзо 2 с, 


гр. кат. сьвят) о 5-ій дневників пасаж Гаве- 
годині по полудни. мана ч. 9 і вц. к, Ота- 
Редакция і роствих на ировінциї: 
Адміністрация : улиця ча Лис ие ш с 
Чарнецкого ч. 12. на пів року „ 240 
ва чверть року, 1:20 

Письма приймають ся мібично . . . , НИЙ 


Рукописи 
ввертають ся лиш на 
окреме жадане і ва зх0- 
женєм оплати почтової. 


Реклямациї 
невапечатані вільні від 
оплати почтової. 


Іменованє Горемивіна. 


наробила 
то 


Коли вже димісия гр. Віттого 
великої сензациї в цілім сьвіті політичнім, 
тим більше звертають ся тепер очи на єго на- 
слідника Горемикіна і всі питають, що то за 

чоловік, що він приносить для Росиї і єї па- 
родів в теперішну, як би й не було, переломову 
пору. Заким у відповіди на се подамо ті вісти, 
які рознесяпсь тепер з Петербурга, нотуємо 
цередовсім тоті, що стоять в безпосередній 
звязи з самим іменовапем. 

Отоке петербургека агентия телєграфічпа 
подає за „Нов. Врем.“, що Горемикім оногди 
через цїлий день перебував в Царекім Селї, де 
предложив цареви лїсту міністрів і свою про- 
граму. Кажуть, що він застеріг собі повну сво- 
боду акциї а новий кабінет розпічне свою ді- 
яльність ще перед відкритєм Думи. Яко пер- 
шу точку своєї задачі поставить кабінет рові- 
зню проєкту законів основних і реформу аграр: 
ну. Ізвольский має стати міністром для 
справ заграничних. 

Як видко вже з повиешої вісти, мають 
в росийекім міністерстві настати більші як до- 

си зміни. Отже пасамперед має ще уступити 
дотеперишний міністер для справ заграничпих 
гр. Лямедорф; чутка о тім ходить вже від 


п із ой = 


Додаток до „Газети Львівскої". 


довшого часу а тепер потверджує єї петербург- 
ека агентия. Міністром для справ внутрішних 
має стати Столипін; міністром справедли- 
вости стане може Шиегловітов а міністром го- 
На міністра фінансів 
мабуть не 


сподаретва Стишінекий. 
виглядано Ковцева, але він хоче 
приняти сего становища. Міністром просьвіти 
має стати кн. Борис Голіцин або Кавфман а 
міністром торговаї Рухлов. Коли би Ізвольский 
став мілістром для справ заграничних, то гр. 
Вітте, кажуть, став би амбасадором шри 


трійсь із заграничних держав. Але найбільшу 


ко- 


характеристику новому кабінетови надало би 
іменованє оберпрокуратова сьв. синода, котрим 
після одних має стати кн. Шірінекий- 
ПШіхматов, давнійший помічник Побі- 
доносцева, або звістний з давнійших часів 


гр. Ігнатєв. Трепов, Горемпкіп і Ігнатєв 
або ППрінекой-Шіхматов то була би тота трій- 
ця, що надавала би топ і характер росийскому 
праватню і роенйскій політиці. Бидимою голо- 
вою тої трійці мав би бути Горемикін і для- 
того єго особою сьвіт нині інтересує ся най 
більше. Отже про того Горемикіна пише пе- 
тербургеко ,(Словоє: „Горемикін то чоловік 
вже дуже старий і не відзначав ся ніколи пе- 
ред тим особливою трудолюбивостию. Голоспим 
став через книжку о селяньскім законодаветві, 
видану під єго іменем, але як кажуть при ду- 


З шочтовою пере- 
силкою: 
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Поодиноке число 6 е, 


же підрядній єго особистій участи“, Ширше 
розписав ся о 1 оремикінї цетербургекий ко- 
респондент льондоньекої газети „Гау Теіеагарћ“, 
котрий так пише: 


Іменованє 1 оремикіна президентом ради 
міністрів єсть чисто елучайне. Коли перед 
якимсь часом виринуло було питанє, чи іме- 
нувати нового міністра, предложено цареви кан- 
дидатів, між котрими був і Горемикін, але лищ 
длятого, щоби число три було повне. Ніхто в 
сьвіті не вірив тоді, що він буде іменований. 
Мимо того вибрав цар із трох кандидатів най- 
нездібнійшого. Горемикін вже раз інтригував 
против гр. Віттого і попеував єму єго пляни. 
Було то під ту пору, коли гр. Вітте був мінї- 
стром фінансів. Горемикін зкалував ся перед 
царем в той спосіб, як то з давен давна ро- 
сийскі міністри прлвикли клеветати перед ца- 
рем один на другого. Цар тоді обурив ся був 
на то 1 дав єму на притик, щоби він уступив. 
Сказав тоді дословно: „Виджу, що вам треба 
спокою; виберігь собі, прошу, час, який вам 
буде догідний. То пе пильна справа“. Гореми- 
кін чи пе міг, чи не хотів зрозуміти того при- 
тику і взяв лищ відпустку задля поратованя 
здоровля. З дороги підчає своєї відпустки по- 


силав всілякі прикази до Петербурга, як єго 


бюро в міністерстві має бути на ново витапе- 
товане і т. и. але тимчасом був вже пазначе- 


2) 
Оповіданє тайшого агента. 
(З англійекого — Артура Моррізона). 


(Ковець). 


Як би так ЈОвіта не було при тім, то я 
був би без сумніву старав ся успокоїти того 
бідолаха кількома словами і був бп казав єму 
іти до дому. З того, що він був так роздраз- 
нений 1 так якось говорив без звязи та розпо- 
відав, мов би то веї змовили ся на него, ба на- 
віть що доктор хотів єго обікрасти, набрав я 
був спершу того переконаня, що то якийсь чо- 
ловік несповна розуму. Але 10віг ним, видко, 
дуже заїнтереєував ся. 

-- Чи вам що взяли? -- спитав він. 

-- Ані за пів сотика, лиш мій ключ від 
хати та й той лишили в дверех. 

|Овіт отворив двері від свого бюра. 

-- Зайдіть до мене — сказав він -- 1 роз- 
кажіть мені все, як було. Та й ти, Брете, мо 
жеш зайти. 

Грляндець і я увійшли за ним до комна- 
ти, а ІЇОвіг обернув ся нараз до Ірляндця та 
сказав остро. 

-- Отже ви то що маєте? 

Він дивив ся тому чоловікови просто в 
очи, але побачив в них лиш вираз великого 
здивованя. 

-- Чи я то маю? — спитав Грляндець. — 
Ніби що, пане тайний 2 Хиба й ви тото гадає- 
те, що й поліцайники, шо я маю якусь хо- 


робу ? 


10віт перестав дивити ся єму в очи. — 
(Чдайге собі, сідайте -- еказав він. -- Отже 
ви ще маєте свій годинник і свої гроші мимо 
того, що на вас напали ? 

— Ах, то! Матінка Божа мене охоронила, 
але хто знає на як довго. Може мій лоб буде 
мусів небавком о тім переконати ся. 

-- А тепер хотів би я, щоби ви мені все 
докладно і поправді розцовіли, де ви були і що 
ви робилп минувшого тиждня —сказав Ю віт. — 
Насамперед скажіть мені, як ви називаєте ся? 

-- Мені .Їїмі на прізвище, пане тайний, 
Михайло „їм. 

З Ірляндиї? а 

-- Послідної середи, не снила би ся, при- 
їхав я сюди, а корабель лиш оттак хитав ся. 

-- Шукати роботи ? 

-- Та й тепер ще шукаю. 

-- Чи може щось стало ся, заким ще роз- 
почаап ея веї тоті ваші клопоти? Може щось 
тут, в «Тьондоні? 

-- Авжеж, що стало ся -- сказав Іраян- 
дець і усьміхнув ся. -- На зелізници їхав я 
кусень дороги як пан, бо кондуктор був такий 
ласкав на мене. А відтак дали мені зараз малу 
орудку. 

-- Як же то було? 
шою каясою ? 

-- Ну, бачите, ми їхали вже досить дов- 
го, а я пе міг вже висидіти і хотів цяпинку 
напити ся та виліз. Я побув за довго а коли 
хотів знов влізти, поїзд вже рушав. Двері від 
першої були ще отворені, а кондуктор туди 
мене упхав. "Там сидів якийсь етрашно вели 
кий пан 1 витрицив лиш очи на мене, але ме- 


Чому ви їхали пер: 


ні то було байдуже, бо я вже з роду такий, 
що не бою ся ані трошки. Відтак їхали ми ще 
доеить довго, аж доїхали вже педалеко до Льон- 
допу. Коли кондуктор повідбирав білєти, їхали 
ми ще дальше, а відтак прийшла якась мала 
стация. "Той великий пан витрішив знов на 
мене очи, ехопив ся, виглянув крізь вікно і 


зачав зовоїм чемно клясти. -- 2 гадав — ка- 
зав він — що поїзд тут стане. 
-- Чельк Ферм — докинув тут ЈОвіл. 


-- Но знаю, як тота стация називає ся, 
пане тайний, але він так казав. Відтак поди- 
вив ся знов на мене а наконець і відозвав ся : 
Може би ви схотїли залагодити малу орудку, 
як би вам за то добре куку в руку. 

— Чому би ні — сказав я па то. 

— Ну, то послухайте -- каже він. — Я 
хотів тут висісти, бо маю орудки, а тепер му- 
шу посилати депешу телеграфом з Юетон. 
Але у мене ось тут торба з важними папера- 
ми для мого адвоката. Они для мене дуже 
важні, розумієте, але впрочім і цеови би не 
придали ся, а я би хотів, щоби їх хто до не- 
го заніс. Возьміть же сесю торбу — каже він — 
та возьміть собі зараз на двірци ІОстон дорожку. 
Я мушу там лишити ся, щоби надати депешу. 
Рід'їдьте на другий бік і там заждіть на моне 
точно пять мінут, але не довше, а тоді я ма- 
буть прийду до вас. Коли же би я не прий- 
шов, то знак, що мене задержали, а ви поідьте 
сейчас до мого адвоката. Тут маєте єго адресу, 
коли умієте читати — і він відтак написав єї. 
Дав ще мені дві корони на дорожку ая взяв торбу 

-- Позьвольте на хвильку... Маєте при 
собі тоту адресу? 


2 


ний єго наслідником Сипіягін, котрий і 
дійстно обняв теку по Горемикіні в часі єго 
неприсутности. Горемикінь лиш повідомлено о 
тім телеграмою 1 він здивував ся не мало, ко- 
ли нараз побачив ся нічим більше як лиш не- 
значною приватною особою. Мимо того удало 
ся єму тепер висунути ся насамперед, хоч він 
а може радше длятого, що він звістний не лиш 
яко особистий ворог Віттого, але й 
яко рішучий противник політики 
зіттого у всіх точках. 

Горемикін зі всїх бюрократів найбільший 
бюрократ. Він через ціле своє житє перевидів 
межи стінами свовї канцедяриї, безпечний від 
всякого подуву сьвіжого воздуха. З него на- 
віть не такий добрий робітник, як то буває не 
один росийский урядник. Він що правда хи- 
трий і причаєний, аде впрочім потязккий і не- 
здалий. У ного так мало здібности забрати ся 
до якоїсь роботи з цілої сиди, що не може и 
пів години побути в своїй канцеляриї, шоби 
не положити ся на сору. Горемикін брав до- 
сить значну участь у всіляких підприємствах 
і одного разу збирано вже документи, щоби єго 
запізвати за участь в будові трамваїв. Тоді 
охоронив єго Плеве, заказавши впосити обжа- 
ловане. 

В дипльоматичних кругах — ка- 
же згаданий кореспондент — уважають іме- 
новане Горемикіна за катастрофу. На 
сякий случай іменоване Горемикіна означає 
приверненє закостенїлої і короткозорої полі- 
тики бюрократичної. 

Петербургский кореспондент берлиньеко- 
го Гокаі Арлеісег-а так знов доносить про Горе- 
микіна:, Наслідник Віттого, секретар державний 
Іван Горемикін, був колись давнійше міністром 
А о п Аааа с ле внутрішних і єет 1 єсть звіст звістною повагою на 


-- Ме маю, пане тайний. Від коли мене 
тоті злодюги вчера побили, то я єї вже не маю, |. 
але той адвокат називає ся Годлємо, дуже обра- 
зований пан тай пе скупий. 

Деж він мешкає ? 

— __ 8 Чельаі, при улици, що мабуть нази- 

ває ся золота, бо я то запамятав собі по тих 
золотих грошех, які він мені дав. Число дому 
я вже забув. 

їОвіт загаянув до адресової книги: 
таки справді улиця Золота, де стоять майже 
лиш самі приватні доми. Але ви мабуть пізна: 
ли би той дім знову, як би вас туди повести ? 

-- А вже-ж, що пізнав би. Я й сам вже 
хотів піти до пана Голлємса 1 розповісти єму 
мою біду, бо він був дуже щирий для мене. 

— Скажіть же мені, будьте ласкаві, 30- 
веїм докладно, як той пан у вагоні умовив ся 
з вами? 

-- Він сказав: Допитайте ся до пана 
Голлємса, але не писніть нікому ані слова о 
тім. Скажіть єму, що приносите єму від пана 
В. золото не папери. 

Ювітови нараз аж очи засьвітили ся, але 
він не сказав нічого, лиш дав Ірляндцеви ви- 
говорити ся. 


-- Золото не папери? — кажу. Ага, 
золото не папери — каке він; -- то, ве, 
такий жарт, бо в процееї такі папери то ніби 
золото — і він при тім усьміхнув ся. — Але 
скажіть єму виразно, що то золото пе папери 
від пана В. — сказав він ще раз, — бо тоді 


буде він знати, що то як-раз тоті, котрих єму 
потреба та й добре єму заплатить. Можете єму 
ще також сказати, що пан В. казав, що вам на- 
лежить ся зи то звичайна дратва. "А може не 
схочете так сказати 7 

-- Чому би нї, скажу, „звичайна дратва“. 

Отже так, пане тайний, я взяв тоту тор- 
бу, вийшов з дв:рця, свиснув на дорожку і зро: 
бив все акурат так, як він менї казав. Чекаю 
пять мінут, єго нема; тоді я поїхав до пана 
Голлємса, котрий шедро обійшов ся зі мною. 

-- Скажіть зе мені, коли ваша ласка, що 
він зробив -- сказав на то ЇОвіт. 

-- Пане Голаєме, то ви той сам? -- ка- 


То 


поли селяньскої справи (очевидно натяк на 
згадану повисше книжку -- Р ед.). 1меновавє 
єго президентом ради міністрів наступило ма- 
буть в тій надії, що важну сю справу можпа 
буде тим лекше залагодити на вдоволенє інте- 
ресованих. Правительство хоче в Думі держав- 
ній оперти ся на репрезентациї селяньетва. 
Але репрезентанти селян, котрі вже тепер чи- 
сленно з'їзджають ся, готові наробити прави- 
тельству немалу клопоту. (ни вже тепер по- 
казують досить виразно, що симпатизують з 
конституцийно-демократичною партиєю, а в по- 
літичних еправах підуть мабуть ще більше на 
ліво як ся партия“. 


Вісти політичні. 


Шереговори кн. Гогенльоге і справа реформи ви- 
борчої. -- З Угорщини. -- Події в Росиї. 


Як доносять з Відня, президент кабінету 
кн. Гогенльоге конферував в суботу з графом 
(лльва-Тарука, дром 1бенгохом, дром Шуетер- 
зичем, Мархетом 1 кн. «Іїхтенштайном та пре- 
зидиєю Кола польского. 

Пос. Дершатта конферував з президен: 
том міністрів через півтора години і предста- 
вив єму становище партиї народної в справі ре 
форми виборчої, парляментаризациї кабінету і 
в справі становища сеї партиї що до У горщи- 
ни. Ён. Гогенльоге обговорював отверто і без 
вигрутів теперішне положенє політичне та за- 
явив, що стоїть на основі загального 
права виборчого і бере добре під розвагу 
конечність переведеня реформи виборчої. Пін 
не має зовеім наміру проволікати реформу ви» 


жу я. -- пе тари Гага оныту ачаг ой о нені = Шоха ви хто? -- каже він. -- Михайло 

Лімі, кажу, від пана В. з паперами як золото. 
— Ов, каже він, то ходіть сюди. -- Я увій- 
шов. То они тут, права -- каже він в 
отеїй торбі? — Ага, кажу, а пан В. кі газав, що 
я маю дістати звич: айну дратву. То й ді- 
станете ; може руду лату? — А щож то? — 
кажу. — О, каже він, то ви якийсь новий ; 
отже дістането синю лату, розумієте ? 

Я удав, що розумію, 1 втішив ся не мало, 
що знайшов собі таке місце, де за принесене 
торби платять сто шілінгів. Відтак спитав він 
мене, чи я в „Тьондонї чужий і чи хотів би 
лишити ея при зятерееї., А я сказав, що розу- 
міє ся, аби й при якім иньшім, де так само 
можна заробити. — Добре, -- каже він, -- а 
коли що собі знайдете, то дайте мені знати. -- 

І він моргнув до того очима. — Так і зроблю 
-- сказав я, маючи гроші в кишени, та й так 
само моргнув до него. — У мене єсть дуже 
добра родина, -- каже він -- з котрою я собі 
добре жию. -- Мені то, бігми, таки імовірне 
здавало ся, коли він для чужого був такий 
щедрий. Відтак спитав мене, де я в .Льондоні 
мешкаю. А коли я єму сказав, що нігде, то 
він сказав мені, щоби я пішов до Друрі «Тєне 
до когось дому при улици Муссон, котрий 
єго родина дуже добре зпає; я там зараз най- 
мив собі комнату та й тепер ще там мешкаю. 

И зразу зовеїм не розумів того, длячого 
Ювіт з так великим зац кавленєм ауре єго 
оповіданя, але наконець таки зрозумів. Здавало 
ся дуже імовірним, що .Лїмія, котрий не мав 
досьвіду в таких еправах, ужили до перенесе- 
ня крадених річни. Я знав бодай на етілько 
злодійску мову, що здогадан ся, що „золото 
не папери“ то були якісь дорогоцінности а 
„звичайна дратва" мало значити в злодійекій 
мові заплату для якогось спільника. злодїћекого 
за перенесенє крадених річий. А „родина“ то 
означало злодїйеку ватагу. 

-- То все діяло ся в середу, правда? — 
спитав 1Ювіт; -- а тепер скажіть мені, що ета- 
ло ся в четвер; чи ває отроїли чи лиш запа- 
морочили 7 (Дальше буде). 


борчу і задлятого мусить жалувати того, що 
наради парляменту не можуть розпочати ся в 
тім реченци, який первістно був назначений. 
Однак перед тим потрібні конче переговори з 
репрезентантами партий, а то буде вимагати 
довшого часу. Яко реченець, в котрім роз- 
пічнуть ся знову засіданя парляменту, 
можна означити день 15 мая. Ки. Гогенльо- 
ге висказав переконанє, що 5 днів проволоки, 
скоро будуть добре узкиті до осягненя компро- 
місу в справі реформи виборчої, принесуть епра- 
ві реформи більше хісна як передчасне екли- 
канє парляменту. [Що до справи параямента- 
ризациї кабінету то кн. Гогенльоге залвив, що 
доси в сій справі не порішив ще нічого, але 
в засаді не противний покликаню парлямевтар- 
ного міністерства. 


В конференциї з пое. Гроссом зазначив 
президент кабінету конечність переведеня ре- 
форми виборчої і заявив ся яко рішучий 
приклонник рівного 
права виборчого, та просив пос. Гросса, 
щоби єго партия підпирала заходи правитель- 
ства. Др. Гросе заявив, що нїмецка партия 
поступова не має упереджень до президента 
кабінету 1 бажає зиш, щоби могла єго підши- 
рати. Она заявить ея за реформою, скоро лиш 
число пїмецких мандатів буде в:диовідно збіль- 


загального, 


шене 1 коли справа роздїлу округів виборчих 
та регулямін виборчий буде зависимий від 
кваліфікованої більшости. Кия. Гогендьоге по- 


вторив, що реформа виборча мусить бути пере- 
ведена і висказав надію, що в справі реформи 
виборчої прийде до порозуміня межи Мїмцями 
а Чехами. Др. Гросе просив наконець ки. Го- 
генльоге, щоби сгарав ся, аби Німці не були 
на будуче виставлені на немилі несподіванки 
під взглядом національним, як то бувало в по- 
слідних часах. 

п Вифаре5ії НіМар? пише: „245 послів з пар- 
тиї 48-року (Кошутівці) вступають до парля- 
менту і справа, яке становище миє теперіліна 
більшість заняти супротив угоди з 1567 р., му- 
сить вияснити ся зараз по зборах парляменту. 
Ще сего місяця мають бути вибра- 
ні члени Делєгаций. О екілько наші 
їтформацит походять з доброго жерела, 
партия независимости возьме у- 
часть в уконституованю Делега- 
ци й, бо она буде навіть мати своїх репрезен- 
тантів в Делєгациях. Як би то не стало ся, 
то партия конетитуцийна і партия народна 
мусїли би взятп ся до уконетитуованя Делє- 
Гаций. Проводирям партиї независимости треба 
полишити спосіб, в який они погодять ся з 
тою інетитуциєю, против котрої досп рішучо 
виступали і вели борбу против неї". З иньшо- 
го жкерела доносять, що переважна часть пар- 
тиї Бошута єсть за тим, що в коаліцийній 
програмі мусить сим разом бути зроблена ви- 
їмка 1 Делєгация мусить бути вибрана. 


то 


Явна революция в Росиї перемінила ся 
здаєсь в тиху скриту, котра воює розбоями і 
бомбами. В сім способі веденя борби росийеких 
революціонерів видко щораз виразпїйше висте- 
му. Геволюцюнери видко забрали ся з цілою 
форсою до висших чиновників. Ще не минуло 
зовсїм перше вражінє замаху на директора зе- 
лізниці Проскурякова у Варшаві, як вже наспі- 
ли вісти про два нові замахи політичні. Пе- 
тербургока агентия телєграфічна подає під ни- 
нішною датою елїдуючу вість з Москви; На 
генерал-губернатора З у батова, коли о 1 год. 
по полудни вертав з Успеньского собору до па- 
лати, виконано замах за помочию бомби. Гу- 
бернатор ранений в ногу а ад'ютант і варто- 
вий та кілька осіб з публики убиті. Виновник 


замаху, котрий згинув також на місци, був у- 
браний в мундур офіцирокий. 

Нині в полудне наспіла знов ослідуюча 
вість з Катерпнослава: На ген.-губерна- 
тора Я<елтановекого напало в хвили, ко- 
ли їхав з двірця, кількох людий і убили єго 
вистрілами з револьверів. Виновники замаху 
втеклп. — З Риги доносять: Около 50 узбро- 
вних людий напало в ночи близько місцевости 
Больдера коло Риги на табор компанії вой- 
сково-телєграфічної, убили вартового і забрали 
31 карабінів та втекли. 

Про убитє директора Проскурякова пода- 
ють тецер такі близші вісти: В хвилин, коли 
Проскуряков в'їзджав парокінною дорожкою до 
брами в супроводі директора відділу Гутнера 
і возьного Морозова, якийсь чоловік в робігни- 
чім одіню кинув бомбу до дорожки. Бомба вда 
рила об праве крило дорожки і вибухнувши, 
убила па місци Морозова та запалила на нім 
одіж, а Гутнера тяжко зрапила, відорвавши єму 
руку і праву ногу. Проскуряков міг ще в пер- 
шій хвили вискочити з дорожки, але рапений 
також тяжко. Стан єго єсть дуже грізний. 
Крім того було зранених 10 осіб, що случайно 
туди переходили. Вибух був так сильний, що 
розірвало цілий ріг пасажу Сімона і вої шиби 
в нім вилегіли. Крім того вплетіли вої шиби 
в Ў сусідних домах по обох боках улиці Бє- 
ляньскої. 


Новинки. 


Львів, дня 7-го мая 1906. 


— Є. Е. и. Мінїстер рільництва гр. Бікоа 
приїхав вчера пополудни до Львова, де на двірци 
повитали вго представителі власгий. З двірця по? 
хав п. Міиїстер просто на виставу худоби, котру 
оглядав дуже подрібно. Відтак оглянув п. Міністер 
будинок Дирекциї домеи і удав ея опісля до На- 
містпицтва, де уділяв авдпєнций. Крім предетани- 
телів властий, були на авдивициї члепи комітету 
товариєтва господарского і зарид ,Рільшичих крухк- 
ків", Но скіпчених авдивициях п. Міністер зложив 
візити у (Є. 6. п. Маршалка краевого, у веїх трех 
Архівиископів, команданта корпусу, п. Превидента 
міста 1 у 6. Е. п. Президента висшого суду дра 
Тхоржинцкого, По обіді у п. Маршалка краєвого 
п. Мішцієтер від їхав до Відня. 


— Ц. к. краєва Рада шкільна імепувала 
в пародпих школах: Здиел. Бабку управителем 
Д-кл, мужескої шк. в Стрию, 'Геоф. Лісковацкого 
управителем 4-кл. шк. в Хоросткові. Стан. Моссо- 
чову учителькою 4-кл. шк. в Білім Камени, Мих. 
Короля учителем 4-кл. шк, в Іванкові, Адольта 
Скоповокого учителем 4-кл, школи в Бурштині, 
Альер. Байгерта управителем 2-кл. шк, в Мільчи- 
учителькою 2-кл. школи 


чах; Софію Покоршвцу 
в Ожидові, Бро. Беявицьєку учигелькою 2-кл. 
школи в Ланівцях ; учителями 1-кл. шкіл: Луку 


Јемчишипа в Почанах, Олеке. Чука в Олекеницях, 
Володим Бобика в Повосїлцї і Ванду Лееняковеку 
в Оришківцях на Галинівці, 


-- Відгрите вистави розплодової худоби 
і безрог відбуло ся вчера перед полуднем па 
міскій  торговици, 0 заходом комітету галицкого 
човариства о господарекого. В торжестві відкритя 
ваяли участь: б. 1. п. Маршалок кравпий гр. Сг. 
Вадеиї, Віцепрезидсит Памістпицтва гр. Лось, 
командант корпусу Є. Б. гоп. Брудерман, відио- 
ручник Міністерства радник п. Отрушкевич, пре- 
зидсит міста п, Михальский в обома віцепрезидеп- 
тями 1 богато инших предегавителів рідних влає- 
тий ії товариств. Виставу відкрив короткою промо- 
вною предеїдатель господарского товариства п. 
Брикчиньекий, зазначуючи, що пїлею вистани ветр 
представити  теперішшиий стап годівлї худоби і 
безрог в краю. По тім урядовім відкритю вистави, 
повитав предеїдател, 500 селян перемиского повіта, 
почім промовили ще маршалок перемиского повіта 
др. Чайконекий і Є. Е. п. Маршалок краєвий гр. 


Відтак оглядали гості і публика виставу. 


надіслано кількасот штук прекрасної 
ә 


Бадепї. 
на котру 
худоби. Внетавцїв худоби єсть 181, а безрог 2 
Вистава будо замкнена завтра. По полудни 
відвідав виставу прибувший умисне з пагоди єї 
відкритя Є. Ю. п. Міністер рільництва гр. Бікоа. 


— Куре приготовляючий до ветунних 
іспитів до І. кл. гімн. уладжує  валіщицка Філїя 
руского тов. педаг. в часі від 15-го червня до 
15-го липня 1906 в Заліщиках. Наміряючі кори- 
стати 8 сего куреу мають зголосити ся пайдальше 
до 1-го червня до о. Йос. Раковекого, ц. к. прое, 
сем. в Заліщиках, з поданєм догеперииного пере- 
бігу пауки і в долученем нерепиевого листка на 
відповідь. Уежовини принятя подадуть ся опісля. 


-- Дрібні вісти. Міпістерство війни розио- 
рядило, що в початком шкільного року 1906,7 пе 
буде приймати ся ніяких учеників на 1. рік 
кадетскої школи артилериї у Відни. -- Готель 
Жоржа у Львові разом з реставрациєю буде виа- 
рендований від 1 липня 1906. Ољерти треба вно- 
сити до І-го червия е. р. до товариства взаїмних 
обезпечень приватних урядників у Львові при ул. 
Тихій ч. 1. -- Директор львівскої полїциї радник 
п. Шехтель виїхав на двомісячпу відпуєтку. За- 
ступництво директора обняв радник похїциї п. 
Венц. 


— 0гиї. В Пти, повіта перемитилянь- 
ского, знищив агонь дві селяньскі вагороди варто- 
ста 5380 К, причім погиб 5-аїгний син селянина 
Казимира блюмекого. 


-- Велика крадія. З Петербурга доносять 
до Льондопа, що оногди украдено ша тамошній 
почті мішок, в котрім було 100:000 рублів. Мішок 
той був власностию росийского банку державного. 
Злодїя доси пе викрито. 


— Өеторозжкпо з оружиєм. Два гімпазпяльні 
учепики, що мешкали разом при | Микулинцецкій 
улици в Тернополи, бавили ся сими дпями револь- 
вером. Револьвер висгрілив і куля поцїлила в го- 
лову до ученика ІҮ. кляси Янковокого, ееляньекого 
сина, хлопця дуже пильного і спосібпого, Пещаст- 
пий помер до кількох годин. 


Те.летра мӣ. 


Відень 7 мая. Робітники будівельні ухва- 
лили па вчерашних зборах резолюцию взиваю- 
чу свою управу, щоби жадала унормованя ила- 
тиї мулярів на 5 корон і признаня мужів до- 
віря. Висказано також надію, що робітники в 
борбі, яка в найблизщій будучности не дасть 
ся уникнути, удержать дисципаїну і спокій. 

Варшава 7 мая. Арештовано помічника 
начальника варшавекої слідчої вязниці Дерен- 
говекого, підозріпого о звістне виведенє з ареш: 
ту 10 вязнів політичних. 

Петербург 7 мая. Указ царский зносить 
інституцию „комітег міністрів", а єго агенди 
будуть розділені межи раду міністрів і раду 
державну. Другий указ царя поручає сакрега- 
реви державномт Фрішови відкрити перше за: 
сідане Думи державної. 

Пари 7 мая. Доси вибрано 421 послів, 
в тім числі 79 консерватистів, 28 націоналістів, 
96 поступовців, 63 републиканів з лівиці, 95 
радикальних, 78 радикальних социялїетів, 32 
сполучених социямістів 1 10 независимих со 
циялїстів. Партия більшости зискала 35 ман- 
датів, стратила 11; крім того потрібних 153 
тісвійших виборів. 

Мопиеліс 7 мая. В хвилп оголошеня ви- 
сліду прийшло до великої бійки, в котрій зра- 
нено кілька осіб а межи ними социялістичного 
радного Роке. 


Рух поїздів 


ванний від дня І-го мая 1906. 


поси.| особ. 


Приходять до Львова 


я день 


6:110| З Іцкан, Чорткова, Делятина (ч. Коломию! 


700 | , Підволочиск, Бродів (на Підяамче) 
17:20|, Підволочиск, Бродів (на гад. дворець) 
17:99 | , «Іаночного, Борислава, Калуша 
Т50 | „ Раки рускої, Сокаля 
8 05 | „ Станиславова, Жидачева 
815|, Самбора, Сяноки, Хирон» 
8:18 | „ Яворова 
8'45 | „ Краксвя, Відил, Любачева, Хирова 
1005 | „ Коломиї, Жидячева, Потутор 
1035 | „ Рятова, Ярослава, «Тюбачева 
11 45} „ Підволочиск. Гусятива, Копичанець 
11:50 { , «Лавочного, Калуша, Стрия, Борислава 
1:30 я Кракова, Відня, Сямока, Хирова (з Пер.) 
140 „ Іцкан, Чорткова, Калуша, Заліщик 
1:50 | , Самбора, бакока, Стрілок 
РА » Підволочиск, Бродів, Гринллова (ия ідз.) 
229 » Підволочяск, Бродія, Грималова (год. дж.) 
3 55 | Тухлі (18, до 29/,), Сколього (1/, да 89/.) 
417 | „ Яворова 
450 | „ Белвпн, Сокадя, Рави рускої 
525 | „ Кракова, Відня, Хирова (на Підвамче) 
5-45 | „ Јаҝаш, Жидачева, Калуша 
5:50 | „ Піднолочиск, (Одеси), Бродів, Потутор 
І 
п мочи 
849 З Кракова, Відня, Сянока 
9:05 | З Іцкан, Потутор, Чорткова 
9:20 | , Самбора, Хирока, Ясла - 
9:80 | , Кракова, Відня, Сянокл, Хирова 
1012| , Піднолочиск, Бродів, Скали (на Підвамче) 
1030| , Шідволочиск, Бродів, Скали (гол. дворець) 
10:50 | , «Лавочнаго, Калуша, Дрогобича 
12:20 » Іцкая, Жидачема, Заліщик 
| 2:31 | » Кракова, Ясла, Хирова 
РЕ, 


посп| особ. 


Відходять зі Львова 


в день 


15 |До Іцхаю, Потутор, Чорткова 
Підволочисж, Бродів, Гусятиия 
Підволочасҝ, Бродів, Гусятява (з Під.) 


п 
» 
» Яворова 
т 
т 


осо Улоо 
сс фу Фо ао 


«Лавочного, Калуша, Дрогобича 
Кракова, Відня, Любячева 

» Кракова, Сянока, Відня 

» Самбора, Стрілок, Сянока 

» Шкан, Калуша, Делятина 
Белаця, Сокаля, Любачева 

» Нідволочисж, Бродів, Гримядава 
Нідволозисж, Бродів (а Підвамча) 
Підволочиск, Бродів 
Нідволочиск, Бродів (в Нідвамча) 
Іцкан, Калуша, Чорткова 
Крякова, Відня 

„ Лавочного, Калуша, Дрогобича 
Коломиї, Жидачева 


ерслог 
ФУЄМ Ф Фл ал 


т 
» Ряшена, .Любачева 
415|, Самбора, Хирояд 
| | 
в ночи 

6:00 |До Янорова 

615 Підволочиск 

625 | „ «Лявочиогоа, Калуша, Драгабича 
6:85 | „ Кракова, Відня, Хирова 

75 | „ Рави рускої, Сокаля 

9-10 | „ Станиславова, Чорткона 

9:50 | , Ніднолочиск, Бродів 
10905 |, Неремиштдя (1, до 29/,), Хирова 
подо » Іцкан, Чорткона, Заліщик 
051 „ Самбора, Хирова, Сянока 

1С00| „ Крякова, Відня 

1115|, Шіднолочиск, Грималова, Скали 
11:30 {| „ Стрия, Дрогобича, Борислава 

1945 „ Кракова, Відня 
2:51 » 1цкан, Калупід 


Замітка. Поїзди приходять і відходять нісля часу 
середпо-еврошейского, котрий обовязув також 
у Львові. Звичайні білети їзди як і всякі 
иньші білити, ілюстровані провідники, ров- 
клади їзди і т. п. можна набувати цілий день 
в містовім бюрі ц. в. зелівниць державних, 
пасаж Гавсмана ч. 9. 


За редакцию відповідає: Адам Креховєцкий. 


г ол оОщш єн Я. = 


Отадия зелізниці 


Ц. к. ЗАВЕДЕНЄ ЗДРОЄВЕ ето шості р с зав 
Мушнна-Чриниця - Певна 16 5 
« Кракова 6 год. Криниця (в Галичині) почта три рази денно. рі Знов віт: корн: 


7 бени т > Товариство машин трикотових до 
з Варшави | 18 , Найзасібнійша щава зелїзиста. тежа орати: роботи долашпої пошукує осіб так 
мужчин як і женщин до робіт трикотів 
на нашій машині, Проста і скора ро- 
ке» бота домова через шілий рік. Паука 
ЧИ приготовляюча непотрібна. Віддалена І 

не мав виливу, Роботи продаємо. 


Положене гірске в Карпатах 600 метрів над пов. моря. Від стациї зелїзничої година 
битої дороги. -- На етациї вигідні повови. 


Средства лічничі: „Здрій головний“ і Слотвинка, духке сильної щави ватнево-магне- 
зіово-содово-зелізистої. 


4 рй А А Е Р " Товариство матии трикотових до роботи доматної 

у ч А ) 'В: И В ач пн 176 чі мар, А 
Кунелї мінеральні дуже ори з кислотою вільною, огрівані методою Шварца ТОС. Г. ВІТТІК і Си. Прага, Нетереплян 7. 1.469, 
і Вахтлера. (В році 1905 видано 73.727). глсзаа ЧНО 0 зво со «ОР СЛОВ 6» ПН ЕНЕСИВНИЇ 


Дуже скуточні купелі боровинові. (В роні 1905 видано 23.518). Кунелі газові з чистої 


я апелот: абрика виробів цементових 


Заклад гідропатичивй під управою єпецияліста дра Г Ебереа. (В р. 1905 видано 


13.381) Г С Э "н , 
Купелі річні, парові, електричні, сонічні. масоваяє. і р. таржиньского В НІЗДИЧОВІ 
Клїмат взміцняючий, підальпейский. -- Води мінеральні місцеві і заграничні. Я . РР" З 
Ар, бна, зворндираночисивно впрабляв дахівки (черепи) цементові веїлякої кра- 
ж р, а ра: - : - я ски, помоеги з плит цементових ріжпого рода, 

" я = Ы < 
Іімпастика лічиьЧа, аклад две нип ч 4 : перепусти, рури, ж:олоби, корита, комини, сходи, 
Лікар каведенл др. Л. Копа з Кракова, етало пілий ‘сезен ординуючий. — Кромі з 


хрести, стовий граничні, як також веїлякі роботи 
входячі в обсяг промиєду цемептового. — Ціни 
уміренні.-- Цінники даром і оплачено. — Адреса для телеграм: 


того 14 лїварів вільно практикуючих. 
Шометіканя: більше як 1700 комнат з пілим комфортом уряджених в діні від 1 К 


денно і виеше. -- Дім здроввий. -- Читальня і випожичальня книжок. — Гостипциці. - Фабрика ГиїедичінМохавни» поета Ї зеліаниця в мїеци. 
Пенсионати приватні, готелі, — Цукорня. -- Гоєтел католицкий, -- Церков. -- Стала музи, |. 
ка вакладова (директор А. Вровьскин). -- Сталий театр, концерти. відчити, балії. елит особистий | йв 
Просторий парк пішильковий варцево уряджений пад 100 моргів обшару. Водотяг веди для урядників, офіцирів, сератни 
з жерел з гір спровадженої. учителів і т. д. Самостійні принимав 
Фреквенция в 1905 році вад 7400 осіб. Сезон від 15 мая до 30 жовтня. -- товариства  щадничо-поаиткові 


В маю, червни і вереєни ціни купелий, шомелікань в домах скарбових і потрав в го-| урядників уділяють під пай- Агенция 
ловній гостинници дому здроввого о 259%, низші. В місянях липни і еерипи не удїляв ся | користнійшими услівями і на 


- 
убогим ніяких знижень. довголітні сплати позички обо- дневників 


Склади води криницкої у веїх більпгих містах в краю і яа гранилею. биеті. Адреси консорциї нодае Ст. Соколовского 
Подрібних інеормаций уділяв. брошури і цінники розсилає на жадаве безилатно | Доубайеіїшио | дев Я 
Веатіеп-У егеїпех, іе Т... Львів, Пасаж 
Ц. к. Заряд хдроєвий в Кринипї. Уїрріїпеегхігаєно 22. Гайсмача ч. 9. 


- вебораваєввявованяЗбовнОЗаВеззенбВОвавЗаВа ж 


на агенция дневник: 
СТ. СОКОЛОВСКОГО 


-, 


у Львові, пасаж Гавсмана ч. 9, | 


принимає пренумерату 1 оголошеня до всіх днев- 


ників краєвих і заграничних. 


До „Народної Часописи“ і „Газети Львівскої" може 


принимати оголошеня виключно лиш ся агенция. 


З друкарні В. Ловиньского, під зарядом І. Нвдопада, (Телефона ч. 527). 


